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kawaler orderu Krzyża Kawalerskiego Odrodzenia Polski 
b. naczelnik stacji Lwów, emerytowany radca DOKP Kraków 


przeżywszy lat 69, po długich a ciężkich cierpieniach, opatrzony 
św. Sakramentami, zmarł w Gliwicach dnia 19 października 1953 r. 


Zwłoki zostały przewiezione do Krakowa. 


Pogrzeb odbędzie się z kościoła Najśw. Salwatora na cmentarzu 
zwierzynieckim w sobotę dnia 24 b. m. o godz. 4 po południu, 
na który-to smutny obrzęd zapraszają w nieutulonym żalu: 


żona, córka, zięć i rodzina. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 26 bm. o godzinie 7°30 rano 
w kościele P.P. Norbertanek na Zwierzyńcu. 


